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— „Dragi români, vă cer iertare! Știu că am făcut greșeli”, spune Klaus lohannis în discursul de adio. Riscul 
alegerilor parlamentare și prezidenţiale e să ne ducem într-o „izolare toxică” și într-un „trecut întunecat”, mai 
zice președintele. 

— E ca și cum un doctor vine și-ți spune: Șitiţi, am făcut și greșeli, v-am operat prost, acum riscul e să muriți. 
Cu ce mă încălzesc pe mine regretele tale, boss? 

— Omul acesta nu-și dă seama de răul pe care l-a făcut. Această urnă funerară a speranţei i-a adus la urne pe 
toţi cei care vor să dea acum foc casei ca răzbunare față de „nenorociţii ăștia care ne conduc”. Prin aroganţa 
lui, prin promovarea tuturor mediocrităţilor politice, prin complicitatea cu serviciile, prin trădarea voturilor a 7 
milioane de cetăţeni, prin absenţa din toate dezbaterile dureroase ale societăţii, Klaus lohannis — președintele 


care nu este — a rupt orice legătură dintre aleși și alegători și a creat un sentiment frustrare naţională și de 


furie pe care-l speculează extremiștii și nebunii. Din vidul care a fost Klaus lohannis s-a născut haosul perfect. 
Asta nu a fost o „greșeală”, asta a fost trădare de ţară! 
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